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NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS, ETC . 


TAMIL NADU TRANSMISSION CORPORATION 
GENERAL CONSTRUCTION CIRCLE -I, CHENNAI 

Erection of Transmission Lines 
[Letter No. SE /GCC -I/CNI/ Tech /CHD/F .T & D /Notification /D . 1031/ 2011.) 


No. VI- 3(b )/31/2011 . 

TAN TRANSCO has sanctioned for erection of the following Transmission Lines to Transmit and Distribute Power so as 
to meetout additional demands. The works will be takenup shortly : 
Sl.No. Name of the Transmission Line . Name of Villages Route Length Circuit Length Administrative Approval 
passing through in KM . in KM . 

| B . P .No. Date Scheme 

Cost 

( in lakhs). 
(3) 

(4) (5) (6) (7) (8) 


(2 ) 


1 


93 


21 -06 -2008 4764 .31 


Vyasarpadi 
LILO of existing 110 KV Vyasarpadi 
Thondiarpet feeder 1 & 2 


2 


79 11- 04 -2007 


14860 


Sholinganallur 

(Ottiyambakkam ) 


(a ) Erection of 400 KV DC Line on 

Multicircuit towers from 
Kalivanthapattu 400 KV SS to 
proposed Ottiyambakkam . 


Ottiyambakkam , 
Kelambakkam , 
Thalampoor , 
Nattum , 
Siruseri, 
Ichankadu , 
Medavakkam , 
Kalignar Nagar, 
Thairucheri, 
Mambakkam , 
Solanthangal, 
Kayur , 
Nellikuppam , 
Keelkalvai, 
Melkalvai, 
Kandigai, 
Kalivanthapattu . 


24 KM 


48 KM 


2 KM 


4 KM 


(b ) Erection of DC Line on DC 

towers for LILO of 230 KV 
Siruseri -Tharamani line 
at proposed Ottiyambakkam 
400 KV SS . 


Ottiyambakkam , 
Kelambakkam , 
Thalampoor. 


Ottiyambakkam 


1 KM 


2 KM 


(c) Erection of 230 KV /DC Line on DC 

tower from Ottiyambakkam 
400 KV SS to Kits 230 KV SS. 
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Sl. No . 


Administrative Approval 


Name of the Transmission Line. Name of Villages 

passing through . 


Route Length Circuit Length 

in KM . in KM . 


B . P .No. 


Date 


Scheme 

Cost 
( in lakhs). 

(8) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(1) 

( 2 ) 
(d ) Re-routing of existing 230 KV 

Tharamani- SP Koil to the proposed 
400 KV SS . 


Ottiyambakkam 


1 KM 


Ottiyambakkam 


10 KM 


10 KM 


(e ) Erection of 110 KV lines to the 

near by 110 KV SS . 


LINK LINES 


4 


650 KM 


43 21-02 -2008 


45000 


Erection of 400 KV DC Line from 
sanctioned Pugalur 400 KV SS 
to sanctioned Sunguvarchatram 
and Kalivanthapathu 400 KV SS 
with Quardruple Moose . 


Ariyalur, 

325 KM 
Odiyanthal, 
Karayampalayam , 
Sirupanniyur, 
Kunnur, 
Koovanur, 
J . Jithampur, 
Sangiyan , 
Sorayapattu , 
Kozhundiranpattu , 
Nedugampet, 
Attipakkam , 
Viruthuvilayan , 
Kadamman , Anathal, 
Naraiyur, Olapadi, 
Aavur, Nadupatti , 
Neiranthai, 
Nallanpillaipetral, 
Sokuppam , 
Sathiyamangalam , 
Selvapuram , Kadali , 
Mahadevimangalam , 
Illukudi, Veerananur, 
Theyyar, Nalur, 
Kavaniyathur, Pathur , 
Kurumbedu , 
Sesamangalam , 
Velamoor, Oratthur, 
Guddaluore , 
Olapakkam , 
Mambakkam , 
Neenthampakkam , 
Arunagunam , 
Veeranangunam , 
Easur , Valathur, 
Kattupudur, Jumperi, 
Mangalam , Vadugapatti, 
Pulikundram , Melapattu , 
Sirukundram , Thirunilai, 
Rayamangalam , 
Erumpdu, Melur, 
Agaram . 


5 


12 02 -02- 2011 4869.21 


Proposal for erection of 230 KV 

link lines to Kalivanthapathu 
400 /230 KV SS . 
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Sl. No . 


Administrative Approval 


Name of the Transmission Line. Name of Villages 

passing through . 


Route Length Circuit Length 
in KM . 

in KM . 


B . P .No. 


Date 


Scheme 

Cost 
( in lakhs). 


(3 ) 


15 . 93 KM 


(2 ) 
(c ) Conversion of 110 KV SP Koil 

Kadapperi DC line into multi circuit 
line including proposed corridor 
or 230 KV SC line on DC towers 
near Kadapperi 230 KV SS . 


Thirunirmalai , 15 .93 KM 
Thirumudivakkam , 
Palanthandalam , 
Erumaiyur, 
Mudichur, 
Manimangalam , 
Karasangai, 
Padapai, 
Kilpadappai. 


5 .0 KM 


5 .0 KM 


(d ) Erection of 230 KV SC line on DC 

towers with Zebra conductor 
from Koil Padappai to Orattur 
Village for a distance of 5 Kms. 


Kilpadappai, 
Korukkantangal, 
Orattur . 


6 . 12 KM 


( e ) Stringing the 230 KV SC line on the 

free arm of the 230 KV SPR 
Taramani SC line on DC towers 
from Orattur to SRM Institute 
for a distance off 6 .115 Kms. 


Orattur, 

6 . 12 KM 
Kattupakkam , 
Kilkalani, 
Kavonoor, Konadi. 


Gudalur 


1.27 KM 


2. 54 KM 


(f) Conversion of the existing 230 KV 

Sriperumpudur- Taramani SC line 
on SC towers into DC line DC 
Towers in Reserved Forest 
Area for a distance of 1. 27 Kms. 


5 .58 KM 


11. 16 KM 


(g ) Conversion of the existing 230 KV 

SPR - Taramani SC line 
on SC towers into 230 KV DC 
line on DC towers from Reserved 
Forest Area up to the point at 
which the 110 KV SP Koil - Taramani 
reladhery DC line is crossing for 
a distance of 5 .581 Kms. 


Potheri, 
Kilakupotheri, 
Kayarambedu , 
Mulakkalani, 
Perumathunallur . 


3 .60 KM 


10 .80 KM 


(h ) Conversion of the existing 110 KV 

SP Koil- Taramani DC line into 
Multi Circute for a distance of 
3 .6 Kms. ( 3 feeders ) 


Perumathunallur, 
Kannivakkam , 
Kayarambedu , 
Kalivanthapattu . 


. 


(i) 


15 .70 KM 


15 .70 KM 


Erection of 230 KV SC line on DC 

towers with Zebra conductor 
from Kalvanthapattu 400 KV SS 
to Veerapuram 230 KV SS . 


Veerapuram , 
Themmelpakkam , 
Senkunram , 
Sathiyasainagar, 
Melacheri, 
Kalvanthapattu . 


16 


12 KM 


24 KM 


385 25 -08 - 2008 


121 .48 


Erection of 110 KV DC Line on 

DC towers with panther conductor 
for making LILO of 110 KV SP Koil 
Kadapperi feeder at Oragadam 
230 KV SS . 


Karasankal, 
Chittipattu , 
Malayampattu , 
Ballarai, 
Kunduperumpedu , 
Eraiyur, Mathur, 
Oragadam . 
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Sl. No . 


Administrative Approval 


Name of the Transmission Line. Name of Villages 

passing through . 


Route Length Circuit Length 
in KM . 

in KM . 


(1) 


B . P .No. Date Scheme 

Cost 

(in lakhs). 
(6) (7) (8) 
390 29 -08 - 2008 83.76 


(3 ) 


(4) 


(5) 


4 KM 


4 KM 


(2 ) 
17 Erection of 110 KV SC Line on 

DC tower with panther conductor 
between SPR -SIPCOT 
230 /110 /33- 11 KV SS and 
Sunguvarchatram 400 /230 - 110 
KV SS . 


Mambakkam , 
Thalaiyanoor, 
Paulnallur, 
Sunguvarchatram . 


160 23 -08 - 2008 2764 .31 


21 Providing additional 230 KV Source 

from Alamathy 400 KV SS to 
Koyambedu 230 KV SS . 


70 KM 


112 30 -03 - 2011 3182.575 


22 Erection of 230 KV DC Line on 

DC towers from Messers OPG 
Power Generation Private Limited , 
Gummidipoondi to Alamathy 
400 / 230 KV SS . 


S . R . Kandigai, 35 KM 
B . R . Kandigai, 
Billaikuppam , 
Sirupuzhalipettai-I, 
Kuruthanmedu , 
K . N .Kuppam , 
Boonthavakkam , 
Malliyankuppam , 
Thirunillai, 
Akkarampakkam , 
Kandigai, Aellacheri , 
Pudupakkam , 
Singlikuppam , 
Kannigapuram , 
Alamathy. 


5 KM 


5 KM 


171 17 - 05 - 2011 664.67 


23 Erection of 230 KV SC Line on 

DC towers from Messers 
CAUVERY Power Generation 
Private Limited , Gummidipoondi 
to 230 KV to Gummidipoondi SS . 


Billakuppam , 
Sirupuzhallpettai -I, 
Sirupuzhallpettai-11. 


Any person interested may make representation on the above Schemes within 1 (One) month from the date of issue of 
the publication to the undersigned as per the Electricity Act, 2003 . 


Chennai-600 032 , 
19th August 2011 . 


ER . S . RAJENDIRAN , 
Superintending Engineer , 
General Construction Circle -I. 
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தமிழ்நாடு மின்தொடர் கழகம் லிமிடெட் . 
பொது கட்டுமான வட்டம் -1 , சென்னை . 

அறிவிக்கை 
(Letter No. SE /GCC -I/CNI/Tech /CHD/ F . T & D /Notification /D . 1031/ 2011.) 


கூடுதல் மின் தேவையை நிறைவு செய்திட தமிழ்நாடு மின்தொடர் கழகம் லிமிடெட் கீழ்கண்ட இடங்களில் மிக உயரழுத்த 
மின்பாதை அமைத்து விரைவில் பணி துவங்க உள்ளது : 


வ . எண் . மின்தொடர் வேலையின் விவரம் . 


மின்பாதை 
செல்லும் 
ஊர். 


மின்பாதையின் சுற்று நீளம் . 

நீளம் . 


ஆணை 


நிர்வாக ஒப்புதல் . 
வாரிய நாள் திட்ட | 

மதிப்பீடு . 
எண் . 

(இலட்சத்தில்) . 
(6) (7 ) (8) 


(4) 


( 5) 


93 


21- 06 - 2008 


4764. 31 


வியாசர்பாடி 
தற்போது உள்ள 110 கி . வோ . 
வியாசர்பாடி - தண்டையார்பேட்டை 
மின் ஊட்டி I & II- க்கு உள்வெளி 
வெளிவெளி அமைத்தல் . 


2 . சோழிங்கநல்லூர் ( ஒட்டியம்பாக்கம் ) . 


24 கி .மீ . 


48 . கி . மீ . 


76 


11-04 -2007 


14860 


a கலிவந்தப்பட்டு 400 கி . வோ . துணை ஒட்டியம்பாக்கம் , 
மின்நிலையம் முதல் ஒட்டியம்பாக்கம் கேளம்பாக்கம் , 
வரை பல வழி மின் கோபுரத்தில் தாளம்பூர் , நட்டம் , 
400 கி . வோ . இரட்டைச் சுற்று சிறுசேரி , ஈச்சங்காடு , 
மின் பாதை அமைத்தல் 

மேடவாக்கம் , 
கலைஞர் நகர் , 
தையூர்சேரி 
மாம்பாக்கம் , சோழந் 
தாங்கள் , காயூர், 
நெல்லிக்குப்பம் , 
கீழ்கலவை , 
மேல் கலவை , 
கண்டிகை , 
கலிவந்தப்பட்டு . 


2 கி . மீ . 


4 கி . மீ . 


b ஒட்டியம்பாக்கம் 400 கி . வோ . துணைமின் ஒட்டியம்பாக்கம் , 
நிலையத்தில் சிறுசேரி - தரமணி கேளம்பாக்கம் , 
230 கி . வோ . உள் வெளிப்பாதை தாளம்பூர் . 
இரட்டைச் சுற்று மின் கோபுரத்தில் 
இரட்டைச் சுற்று மின்பாதை அமைத்தல் . 


1 கி .மீ . 


2 கி .மீ . 


1 


கி . மீ . 


c ஒட்டியம்பாக்கம் 400 கி . வோ . துணைமின் ஒட்டியம்பாக்கம் . 

நிலையத்தில் இருந்து கிட்ஸ் பார்க் 
சிறுசேரி - தரமணி 230 கி . வோ . உள் 
வெளிப்பாதை இரட்டைச் சுற்று மின் 
கோபுரத்தில் இரட்டைச் சுற்று மின்பாதை 

அமைத்தல் . 
d S . P . கோயில் - தரமணி 230 கி . வோ . ஒட்டியம்பாக்கம் . 
மின்பாதையை மாற்றுப்பாதையில் 
ஒட்டியம்பாக்கம் 400 கி . வோ . துணை 
மின் நிலையம் வரை மாற்றியமைத்தல் . 
e சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள 110 கி . வோ . ஒட்டியம்பாக்கம் . 

துனை மின் நிலையத்திலிருந்து 
110 கி . வோ . துணை மின் பாதைகள் 
அமைத்தல் . 


10 கி . மீ . 


10 


கி . மீ . 
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வ . எண் . 


மின்தொடர் வேலையின் விவரம் . மின்பாதை 

செல்லும் 
ஊர். 


மின்பாதையின் சுற்று நீளம் . நிர்வாக ஒப்புதல் . 
நீளம் . 

வாரிய நாள் திட்ட 
ஆணை 

மதிப்பீடு . 
எண் . 

(இலட்சத்தில்). 
( 4) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) (8 ) 


( 3 ) 


இணைப்பு மின் பாதைகள் 


அரியலூர் , ஒடியானந்தல் , 
கரையான்பாளையம் , 
சிறுபன்னியூர் , 
குன்னூர் 
குவனூர், 
ஜெ . சித்தாம்பூர் , 
சங்கியான் , 
சொரையப்பட்டு , 
கொழுந்தன்பட்டு , 
நெடுகம்பட்டு , 
அத்திப்பாக்கம் , 
விருதவிளையான் , 
கடம்மான் , 
அனந்தல் , 
அலரியூர் , 
ஓலப்பாடி , ஆவூர், 
நடுப்பட்டு , 
நிரந்தல் . 


4 . 


650 கி .மீ . 


43 


21 - 02 - 2008 


45000 


சுங்குவார்சத்திரம் , கலிவந்தப்பட்டு நல்லான்பிள்ளைப் 325 கி . மீ . 
400 கி . வோ . துணை மின் 

பெற்றால் , 
நிலையத்திலிருந்து Moose மின் சோக்குப்பம் , 
கடத்திகள் மூலம் புகளூர் 400 கி . வோ . சத்தியமங்கலம் , 
துணை மின் நிலையம் வரை செல்வபுரம் , 
400 கி . வோ . இரட்டைச் சுற்று மின் கடலி , மகாதேவி 
பாதை அமைத்தல் . 

மங்கலம் , 
இல்லுக்குடி , 
வீரானூர் , தையார் , 
நல்லூர், காவனி 
யாத்தூர் , பதூர் , 
குறும்பேடு , 
சீசமங்க ளம் , 
வேலமுர் , ஒரத்தூர் , 
கூடலூர், ஓலப்பாக்கம் , 
மாம்பாக்கம் , நித்தம் 
பாக்கம் , அருங்குணம் , 
வீரனாங்குணம், ஈசூர் , 
வளத்தூர் , காட்டுப் 
புதூர் , ஜம்பேரி , 
மங்கலம் , வட்கப்பட்டி , 
புலிக்குன்றம் , மேலப் 
பட்டு , சிறுக்குன்றம் , 
திருநிலை , ராயமங்கலம் , 
இரும்பேடு , மேலூர் , 


அகரம் . 


12 


08 - 02 - 2011 


4869 .21 


5 . கலிவந்தப்பட்டு 400 /230 கி . வோ . 

துணை மின் நிலையத்திலிருந்து 
230 கி . வோ . இணைப்பு மின்பாதைகள் 
அமைத்தல் . 
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வ . எண் . 


மின்தொடர் வேலையின் விவரம் . மின்பாதை மின்பாதையின் சுற்று நீளம் . 

செல்லும் 

நீளம் . 
ஊர். 


நிர்வாக ஒப்புதல் . 
வாரிய நாள் திட்ட | 
ஆணை 

மதிப்பீடு . 
எண் . 

(இலட்சத்தில்) . 
(6 ) (7 ) ( 8) 


EO 


(4) 
15 .93 கி .மீ . 


(5) 
15 .93 கி .மீ . 


( 2 ) 

( 3 ) 
S .P . கோவில் - கடப்பேரி 110 கி . வோ . திருநீர்மலை , 
இரட்டைச் சுற்று மின்பாதை பல திருமுடிவாக்கம் , 
வழி சுற்று மின் பாதையாக மாற்று பழந்தண்டலம் , 
வதுடன் , கடப்பேரி 230 கி . வோ . எறுமையூர் , 
துணை மின் நிலையம் அருகில் முடிச்சூர் , 
230 கி . வோ . இரட்டைச் சுற்று மின் மணிமங்கலம் , 
கோபுரத்தில் செல்லும் ஒற்றைச் சுற்று கரசங்கால் , 
மின் பாதையை உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள படப்பை , 
மின் பாதை அமைத்தல் . 

கீழ் படப்பை . 


5 கி . மீ . 


5 கி . மீ . 


( d ) படப்பையில் இருந்து ஒரட்டூர் கிராமம் கீழ் படப்பை , 

வரை 230 கி . வோ . இரட்டைச் சுற்று கொருக்கன் 
மின் கோபுரத்தில் ஒற்றைச் சுற்று தாங்கல் , 
Zeebra மின் கடத்திகள் அமைத்தல் . ஒரட்டூர் . 


6 . 12 


கி . மீ . 


6. 12 


கி . மீ . 


ஸ்ரீபெரும்புதூர் - தரமணி 230 கி . வோ . 
இரட்டைச் சுற்று மின் கோபுரத்தில் காட்டுப்பாக்கம் , 
ஒற்றைச் சுற்று மின் பாதை ஒரட்டூர் கீழ்காலனி , 
முதல் SRM Institute வரை காலியாக காவனூர் , 
உள்ள மின் பாதையில் இழுத்தல் . கோண்டி . 


1.27 கி . மீ . 


2.54 கி .மீ . 


வனச்சரகம் வழியாகச் செல்லும் 230 கூடலூர் . 
கி . வோ . ஸ்ரீபெரும்புதூர் - தரமணி 
ஒற்றை கோபுரத்தில் செல்லும் ஒற்றை 
மின் பாதையை 1.27 கி . மீ . தூரத்திற்கு 
இரட்டை கோபுரம் அமைத்து இரட்டை 
மின்பாதை பொருத்துதல் . 


( g ) 


5 . 58 


கி . மீ . 


11 .16 


கி . மீ . 


5 .58 கி . மீ . வனச்சரகம் வழியாக பொத்தேரி , 
செல்லும் 230 கி . வோ . ஸ்ரீபெரும்புதூர் - கீழக்கு பொத்தேரி , 
தரமணி ஒற்றை மின் கோபுரம் காயராம்பேடு , 
வழியாகச் செல்லும் ஒற்றை மின் முலக்காலனி, 
பாதையில் இரட்டை கோபுரம் அமைத்து பெருமாத்து 
இரட்டைச் சுற்று மின் பாதையாக நல்லூர் . 
மாற்றுவது ( 110 கி . வோ . தரமணி - 
வேளச்சேரி இரட்டைபாதை அமைப்பு 
குறிக்கிடும் இடம் ) . 


( 6 ) 


3. 60 கி . மீ . 


10. 80 கி . மீ . 


தற்போது செல்லும் 110 கி . வோ . பெருமாத்து 
தரமணி இரு வழி பாதை அமைப்பை நல்லூர் , 
பல வழி பாதை அமைப்பாக 3 .6 கி . மீ . கன்னிவாக்கம் , 
தூரத்திற்கு மாற்றுதல் 

காயராம்பேடு , 
( 3 மின் ஊட்டிகள்) . 

கலிவந்தப்பட்டு . 


15 . 70 


கி . மீ . 


15 .70 கி . மீ . 


கலிவந்தப்பட்டு 400 கி . வோ . மின் வீராபுரம் , 
நிலையம் முதல் வீராப்புரம் 230 கி . வோ . தெம்மல்பாக்கம் , 
துணைமின் நிலையம் வரை 230 கி . வோ . சென்குன்றம் , 
ஒற்றைச் சுற்று மின் பாதையை சத்தியசாய் நகர் , 
இரட்டைச் சுற்று கோபுர மின் மேலச்சேரி , 
பாதையாக மாற்றுதல் . 

கலிவந்தப்பட்டு . 
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வ . எண் . 


மின்தொடர் வேலையின் விவரம் . மின்பாதை மின்பாதையின் சுற்று நீளம் . நிர்வாக ஒப்புதல் 

செல்லும் நீளம் . 

வாரிய நாள் திட்ட | 
ஊர். 

ஆணை 

மதிப்பீடு 
எண் . 

(இலட்சத்தில்). 


( 2 ) 


16 


12 கி . மீ . 


24 கி . மீ . 


385 


25 - 08 - 2008 


121 .48 


110 கி . வோ . S .P . கோவில் - கடப் கரசங்கால் , 
பேரி மின் பாதையில் இருந்து புதியதாக சிபிபட்டு , மலையம் 
110 கி . வோ . இரட்டை கோபுரத்தில் பட்டு , பல்லாரைய் , 
இரட்டைச் சுற்று மின் பாதையை குண்டுபெரும்பேடு , 
ஒரகடம் 230 கி . வோ . துணை மின் எரையூர் , 
நிலையத்திற்க்கு கொண்டுச் செல்லுதல் . மாத்தூர் , ஒரகடம் . 


ஸ்ரீபெரும்புததருந்து 
சுங்குவாநிலையம் 


4 


கி . மீ . 


4 


கி . மீ . 


390 


29 - 08 - 2008 


83 . 76 


ஸ்ரீபெரும்புதூர் 230 கி . வோ . துணை மின் மாம்பாக்கம் , 
நிலையத்திலிருந்து சுங்குவார்சத்திரம் , தலையனூர் , 
400 கி . வோ . துணை மின் நிலையம் பால்நல்லூர் , 
வரை 110 கி . வோ . இரட்டை கோபுரம் சிறுமாங்காடு , 
வழியாக இரட்டைச்சுற்று மின் பாதையில் சுங்குவார்சத்திரம் . 
( anther ) மின் கடத்தி அமைத்தல் . 


21 


160 


23 - 08 - 2007 


2764 . 31 


அலமாதி 400 கி . வோ . துணை மின் 
நிலையத்திலிருந்து கோயம்பேடு 230 
கி . வோ . துணை மின் நிலையத்திற்க்கு 
கூடுதல் 230 கி . வோ . இணைப்பு 
அமைத்தல் . 


70 கி . மீ . 


112 


30 - 03 - 2011 3182 . 575 


கும்முடிபூண்டியில் உள்ள M /S . OPG சித்தராஜ்கண்டிகை , 35 கி . மீ . 
மின் உற்பத்தி நிறுவனத்திலிருந்து போடிரெட்டிகண்டிகை , 
அலமாதி 400 /230 கி . வோ . துணை பில்லாக்குப்பம் , 
மின் நிலையம் வரை 230 கி . வோ . சிறுபுழல்பேட்டை - 1 , 
இரட்டைச் சுற்று மின் கோபுரம் மற்றும் குறுத்தான் மேடு , 
மின் பாதை அமைத்தல் பணி . K . N . குப்பம் , 

போந்தவாக்கம் , 
மல்லியன் குப்பம் , 
திருநிலை , 
அக்கரம்பாக்கம் , 
கண்டிகை , ஆயிலச்சேரி , 
புதுகுப்பம் , சிங்கிலி 
குப்பம் , கன்னிகாபுரம் , 
அலமாதி . 


23 


5 கி . மீ . 


5 கி .மீ . 


171 


17 - 05 - 2011 


664.67 


கும்முடிப்பூண்டியில் உள்ள 

பில்லாக்குப்பம் , 
M / s. Gauvery மின் உற்பத்தி சிறுபுழல்பேட்டை - I , 
நிறுவனத்திலிருந்து கும்முடிப்பூண்டி சிறுபுழல்பேட்டை -II , 
230 கி . வோ . துணை மின் நிலையம் 
வரை 230 கி . வோ . இரட்டைச் சுற்று 
மின் கோபுரத்தில் ஒற்றைச் சுற்று 
மின் பாதை அமைத்தல் பணி . 


மேற்குறிப்பிட்ட பணிகள் குறித்து எவரேனும் முறையீடுகள் தெரிவிக்க விரும்பினால் இந்த அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட 
1 (ஒன்று ) மாதத்திற்குள் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள அதிகாரிக்கு மின்சாரச் சட்டம் , 2003 - ன்படி முறையீடு செய்யலாம் . 


சென்னை - 600 032 , 
2011 ஆகஸ்ட் 19 . 


ER . S . RAJENDIRAN , 
மேற்பார்வைப் பொறியாளர் , 
பொது கட்டுமான வட்டம் - 1 . 


TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 


[Part VI— Sec. 3(b ) 


UNIVERSITY AUTHORITIES 


THE TAMIL NADU DR . M .G .R . MEDICAL UNIVERSITY , CHENNAI. 


Notice of Election of Two members to the Governing Council of the Tamil Nadu Dr . M .G . R . Medical 

University , Chennai by the Senate from among its members . 


[No. Elll( 1)/32346 /2011.) 


No. VI- 3 (b )/ 30 /2011. 


Notice is hereby given that an election by direct polling is to be held in the University premises for electing Two members 
to the Governing Council of the Tamil Nadu Dr. M .G .R . Medical University , Chennai, as per clause (a ) of sub - section (4 ) 
of Section 21 of the Tamil Nadu Dr. M .G .R . Medical University , Chennai, Act, 1987 (Tamil Nadu Act 37 of 1987 ) by the 
Senate from among its members to be fill up the existing vacancies. The term of membership in the Governing Council 
will be for a period of three years from the date of publication of the results of the election (i.e . 20 - 12 -2011 ) or the date 
on which he/she ceases to hold the post of Senate Member of this University whichever is earlier . 


2 . Forms of Nomination papers may be obtained from the Registrar (FAC ), who is the Returning Officer from 
9th November 2011 to 25th November 2011 between 11.00 a .m . and 3 .00 p .m . (on all working days .) 


3 . Nomination paper may be enclosed in an envelope addressed to the Registrar (FAC )/Returning Officer and 
superscribed " Nomination for election to the Governing Council" as indicated below , and sent by Registered Post 
( Acknowledgement Due ), so as to be received by the Registrar (FAC )/Returning Officer not later than 4 .00 p .m . 
on 25th November 2011 or delivered to the Returning Officer during office hours in person or by his proposer or by 
messenger under acknowledgement within the date and hour mentioned above . 


Face of envelope for sending nomination paper . 


Nomination for Election to the 
Governing Council under Section 21(4 )( a ) 


Regd . Post with Ack . Duel 
Delivered in person 


To 


DR . Sudha Seshayyan , 
Registrar (FAC )/Returning Officer, 
The Tamil Nadu Dr. M .G .R . Medical University, 
No. 69, Anna Salai, Guindy, 
Chennai-600 032 . 


From 


The nomination papers which are not sent by Registered Post with Acknowledgement Due or not delivered 
in person by the nominee or by his proposer or by messenger as required above shall be declared invalid . 


4 . Nomination papers will be taken up for scrutiny at 4 .15 p .m . on 25th November 2011. 


5 . List of valid nominations will be published at 5 .00 p .m . on 25th November 2011 in the University premises. 
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6 . A Candidate may withdraw his candidature by notice in writing sent by Registered Post so as to reach the Returning 
Officer or delivered to the Returning Officer or other person duly authorised by him /her under acknowledgement not later than 
3 .00 p .m . on 5th December 2011. A candidate who has withdrawn his /her candidature shall not be allowed to cancel the 
withdrawal or to be re -nominated as a candidate for the same election . 


7 . List of final valid nominations will be published by affixing the same on the notice board at the University premises 
at 5 .00 p .m . on 5th December 2011 . A copy of Final list of valid nominations will be sent to the candidates . 


8 . Polling will be conducted in the premises of the Tamil Nadu Dr. M .G .R . Medical University at No . 69, Anna Salai, 
Guindy , Chennai-600 032 between 10 . 00 a .m . and 3.00 p .m . on 20th December 2011. 


9. Scrutiny and counting of votes will be done from 3. 30 p .m . on 20th December 2011 and the result will be declared 
after the process is over. 


Note : 


1. The intimation of valid nominations would be sent to the candidates with a copy of the notification of the programme 
for the election containing last date of withdrawal and date of poll, etc . 


2 . If, for example , the final valid nominations are only two and such candidates have not withdrawn their candidature 
or where there are more nominations and all the candidates except two have withdrawn their nominations in the manner 
prescribed , within the time specified for withdrawal, such candidates shall be declared to be duly elected and the result of the 
election will be published on the same day . 


Chennai-600 032, 
28th October 2011 . 


DR. SUDHA SESHAYYAN , 

Registrar(FAC )/ 
Returning Officer 


Election of Two Members to the Governing Council of the Tamil Nadu Dr. M .G . R . Medical University , 

Chennai by the Deans/Principals of Affiliated Institutions . 


[No. Elll ( 1)/32611/2011. ) 


No . VI-3 (b )/ 31/2011 . 


Notice is hereby given that an election by direct polling is to be held in the University premises for electing Two members 
to the Governing Council of the Tamil Nadu Dr. M .G . R . Medical University, Chennai, as per clause (b ) of sub -section (4 ) 
of Section 21 of the Tamil Nadu Dr. M .G .R . Medical University , Chennai, Act, 1987 (Tamil Nadu Act 37 of 1987 ) by the 
Deans /Principals of affiliated college providing courses of study and training in Medical Science from among themselves 
to be fill up the existing vacancies . The term of membership in the Governing Council will be for a period of three years 
from the date of publication of the result of election (i.e. 20 -12- 2011) or the date on which he/she ceases to member 
of this University . 


2 . Forms of Nomination papers may be obtained from the Registrar (FAC ), who is the Returning Officer from 
9th November 2011 to 25th November 2011 between 11.00 a.m . and 3.00 p.m . (on all working days .) 


3 . Nomination paper may be enclosed in an envelope addressed to the Registrar (FAC )/Returning Officer and 
superscribed " Nomination for election to the Governing Council" as indicated below , and sent by Registered Post 
(Acknowledgement Due ), so as to be received by the Registrar (FAC )/Returning Officer not later than 4 .00p.m . 
on 25th November 2011 or delivered to the Returning Officer during office hours in person or by his proposer or by 
messenger under acknowledgement within the date and hour mentioned above . 
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Face of envelope for sending nomination paper . 


Nomination for Election to the 
Governing Council under Section 21( 4 )(b ) 


Regd. Post with Ack . Duel 
Delivered in person 


DR . Sudha Seshayyan , 
Registrar (FAC )/Returning Officer, 
The Tamil Nadu Dr. M .G .R . Medical University , 
No. 69, Anna Salai, Guindy , 
Chennai-600 032 . 


From 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


The nomination papers which are not sent by Registered Post with Acknowledgement Due or not delivered 
in person by the nominee or by his proposer or by messenger as required above shall be declared invalid . 


4 . Nomination papers will be taken up for scrutiny at 4 . 15 p .m . on 25th November 2011. 


5 . List of valid nominations will be published at 5 .00 p .m . on 25th November 2011 in the University premises. 


6 . A Candidate may withdraw his candidature by notice in writing sent by Registered Post so as to reach the Returning 
Officer or delivered to the Returning Officer or other person duly authorised by him /her under acknowledgement not later than 
3 .00 p .m . on 5th December 2011 . A candidate who has withdrawn his /her candidature shall not be allowed to cancel the 
withdrawal or to be re -nominated as a candidate for the same election . 


7 . List of final valid nominations will be published by affixing the same on the notice board at the University premises 
at 5 .00 p .m . on 5th December 2011. A copy of Final list of valid nominations will be sent to the candidates. 


8 . Polling will be conducted in the premises of the Tamil Nadu Dr. M .G . R . Medical University at No. 69, Anna Salai, 
Guindy , Chennai-600 032 between 10 .00 a.m . and 3. 00 p .m . on 20th December 2011 . 


9. Scrutiny and counting of votes will be done from 3. 30 p .m . on 20th December 2011 and the result will be declared 
after the process is over . 


Note : 


1. The intimation of valid nominations would be sent to the candidates with a copy of the notification of the programme 
for the election containing last date of withdrawal and date of poll , etc . 


2 . If , for example , the final valid nominations are only two and such candidates have not withdrawn their candidature 
or where there are more nominations and all the candidates except two have withdrawn their nominations in the manner 
prescribed , within the time specified for withdrawal, such candidates shall be declared to be duly elected and the result of the 
election will be published on the same day . 


Chennai-600 032 , 
28th October 2011 . 


DR . SUDHA SESHAYYAN , 

Registrar(FAC )/ 
Returning Officer. 
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